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Anuncio - miércoles 23 de septiembre de
2026



Proyecto de obras Instalación ascensor en
consultorio médico de El Grado (Coscojuela de Fantova)

Aprobación inicial del Proyecto de obras
Instalación ascensor en consultorio médico de El Grado (Coscojuela
de Fantova)



Anuncio en PDF: https://bopadm.dphuesca.es/.galleries/Documentos-Anuncios-en-PDF/final-7c824fa6.pdf
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